BIULETYN BRANŻOWY 
© URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 20 września 2019 r. Nr 218 (218) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr DRE.WRC.4210.20.7.2019.464.XI.ARy z dnia 19 września 2019 r. 
Taryfa Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w 2 
Pionkach Sp. z o. o. 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 218 (218) 20 września 2019 r. 


Warszawa, dnia 19 września 2019 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
DRE.WRC.4210.20.7.2019.464.XI.ARy 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego 
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o. o 
z siedzibą w Pionkach, 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 10 czerwca 2019 r., znak: PWKC/230/2019, ostatecznie uzupełnionego 
pismem z dnia 11 września 2019 r. znak: PWKC/393/2019, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
ciepła, 


postanawiam 


zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres do 31 maja 2021 r. 


UZASADNIENIE 


W dniu 11 czerwca 2019 r. na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, 
posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła. 


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne, posiadające 
koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej 
obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy - Prawo 
energetyczne. 


W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017 r., poz. 1988). 


Ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie 
uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy. 


Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie 
z uprawnieniem Prezesa URE wynikającym z art. 23 ust.2 pkt 3 lit. b ustawy - Prawo energetyczne. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 479% 
$ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1460 ze zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek 
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 4794 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 
1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785 ze zm.). Opłatę uiszcza się na konto bankowe 
Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 
może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów Tytułu IV - 
Zwolnienie od kosztów sądowych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o 
przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do 
przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 
ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 


Z upoważnienia 


Prezesa 
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Urzędu Regulacji Energetyki 
/-/ 
Agnieszka Ryfka - Główny Specialista Adam Dobrowolski 


Dyrektor Departamentu 
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 


Otrzymuje: 

1. Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o. o. 
ul. Zakładowa 7 
26-670 Pionki 

2.a/a 
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Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z 0.0. 
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki 
tel./fax.48 3852514, e-mail pwkcitu pionki.pl, www.pwkc.pl 


Konto bankowe: Alior Bank S.A. 69249000050000453039113993 


NINIEJSZA TARYFA STANO% 
ZAŁĄCZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 
43 amelymą WII w. 


. 
z dnia ...2:0029000000009000090000* 


nr DEE HEC. ZAC. WR. w1 464. x! o Aku 


URZĘDU R PREZES 
: EGULACJI ENERGETYK 
Z upoważnienia RGETYKI 
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DFPARTAME! 
ELEKT 


NR RTOR 
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m Dobrowols 


Taryfa dla ciepła 


Przedsiębiorstwo Wodno 
Kanalizacyjno Ciepłownicze 
w Pionkach Sp. zo.o. 
26-670 PIONKI, ul. Zakładowa 7 
tel !'fax 48 385 25 14 
REG 142896450. NIP 7962943174 


Pionki, wrzesień 2019 


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XTV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 


KRS 9000390109, 


NIP 796-294-31-74, REGON 142896450 Kapitał zakładowy 47.995.000,00 złotych 
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Część I 


INFORMACJE OGÓLNE 


Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania. opracowanym przez 
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
przy uwzględnieniu następujących aktów prawnych. 


1. 


1.1. 


1.2. 
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1. 
. Sieć ciepłowniczu — instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystry- 


Podstawą prawną stosowania taryfy są w szczególności: 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późniejszymi 
zmianami) zwana dalej ustawą. 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1988), zwana dalej rozporządzeniem 


. — rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 


warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), zwana dalej 
rozporządzenie przyłączeniowe 

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 
Zródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do wytwarzania ciepła. 


bucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. 


. Instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła 


z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła. 


„ Węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 


nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji od- 
biorczych. 


. Układ pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami. ze- 


spół urządzeń. służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła. których wskazania stanowią 
podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła. 


. moc cieplna — ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła 


albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu. 


. Zamówiona moc cieplna — ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 


ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych. 
która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszcze- 
niach. 


b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych. 
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 
2.8. Grupa taryfowa — grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
> . s . , R x ad ES ; Hi = A 
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstaw ie tych samych cehijj stawek ppłat oraz warunków ich 
stosowania. 7 upoważnienia 
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2.9. Sprzedawca — Przedsiębiorstwo ciepłownicze - Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze 
w Pionkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej Spółką. 
2.10.Odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębior- 
stwem energetycznym. 
„UL.Odbiorcu końcowy — odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek. 
12. Woda grzewcza wysokich parametrów — nośnik ciepła o parametrach obliczeniowych 135 62'C, 
13. Woda grzewcza niskich parametrów — nośnik ciepła o parametrach obliczeniowych 90*70'C, 
„14.Zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub 
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach. w tym w obiektach. w których zainstalowany 
jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła. 
2.15.Przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego 
albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, 
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 
2.16.Grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt, 
2.17.Sezon grzewczy — okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarcza- 
nia ciepła w celu ogrzewania obiektów, 
2.18.Nielegalnv pobór ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym lub częściowym po- 
minięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na 
zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo rozliczeniowy. 


1% I 10 to 


Część II 


Zakres prowadzonej działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło 


Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania. przesyłania i dystrybucji ciepła na 
nodstawie: 
l. Wytwarzania ciepła — zgodnie z udzieloną koncesją przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 


WCC/'2857'464/'W'OŁO?2018/BG od 2 lutego 2019 r. do 2 lutego 2029 r. 

2. Przesyłania i dystrybucji ciepła — zgodnie z udzieloną koncesją przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki nr PCC/1260/464/'W:OŁO;2018/BG udzielona na okres od 22 kwietnia 2019 r. do 22 
kwietnia 2029 r. 

3. Na podstawie pozwolenia zintegrowanego wydanego Decyzją Starosty Radomskiego z dnia 04 

listopada 2015 Nr ROŚ.II.6222.2.2015. Data obowiązywania — bezterminowo 


1. W roku 2018 został opracowany i zatwierdzony Przez Wojewodę Mazowieckiego „Plan wprowadzania 


ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez PWKC Sp z o.o.” — obowiązujący przez okres trzech lat. 
PREZES , 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 
DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 
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Część III 
Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe 


Podziału odbiorców ciepła na grupy taryfowe Sprzedawca dokonał zgodnie z $ 10 rozporządzenia taryfowego. 


Nazwa grupy | Charakterystyka grupy odbiorców 


Odbiorcy ciepła zasilani ze źródła ciepła — kotłownia Chemiczna. przez 
zewnętrzną instalację odbiorczą. 

Źródło i zewnętrzna instalacja odbiorcza jest własnością Sprzedawcy. Instalacje 
odbiorcze są własnością odbiorców ciepła i są przez nich eksploatowane. Punkty 


zainstalowane przed rozdzielaczami. 
Odbiorcy ciepła zasilani z kotłowni węglowej przy ul. Zakładowej 7, przez sieć 
ciepłowniczą wysokich parametrów, która jest własnością Sprzedawcy 
Odbiorcy ciepła zasilani z kotłowni węglowej przy ul. Zakładowej 7, przez sieć 
ciepłowniczą wysokich parametrów, węzły grupowe i zewnętrzne instalacje 
odbiorcze, które są własnością Sprzedawc 


Część IV 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


4.1. GRUPA ZG 


Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 


4.2. GRUPA ZWI 


Rodzaj ceny lub stawki opłat stk: Wysokość cen 
lub stawek opłat 
Cena za zamówioną moc cieplną 


za rok złłMW 
rata za m-c złMwW 


Z upoważnienia 


DYREKTOR. 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 
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2; Cena ciepła 
zł/GJ 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
za rok zł MW 18 180.20 
rata za m-c i 1 515,02 


Wysokość cen 
lub stawek opłat 
Cena za zamówioną moc cieplną 
za rok zł MW 
rata za m-c złMW 


zł'GJ 33.32 


Cena nośnika ciepła 
9,68 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

za rok złŁMW 32 126.41 
rata za m-c złŁłMW 2 677.20 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 


Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT 
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Stawki opłat za przyłączenie do sieci. 


W związku z tym, że dla Miasta Pionki nie zostały uchwalone założenia do planu zaopatrzenia w ciepło. 
o których mowa w art. 19 ustawy, a plan Sprzedawcy. o którym mowa w art. 16 ustawy, w pierwszym roku sto- 
sowania taryfy nie przewiduje przyłączenia do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, Sprzedawca nie przewi- 
duje ponoszenia nakładów na ten cel. Nie jest zatem możliwe. uwzględniając postanowienia $7 ust. 8 rozporzą- 
dzenia taryfowego, ustalenie stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. 
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Część V 
Zasady ustalania cen i stawek opłat 


1. Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami określo- 
nymi w art. 7 i 45 ustawy — Prawo energetyczne oraz rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego. 


Część VI 
Warunki stosowania cen i stawek opłat 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych 
nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 
rozporządzenia przyłączeniowego. 

W przypadkach : 

— uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowgo, 

— niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo ciepłownicze standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

— niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła. 

— udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 

— nielegalnego poboru ciepła. 

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat zawartych w niniejszej tarytie 
w odniesieniu do nich podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 


Część VII 
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 


Sprzedawca powiadamia odbiorców o zmianach cen i stawek opłat za dostarczone ciepło w ciągu jednego 
okresu rozliczeniowego licząc od dnia wprowadzenia tej zmiany. 

Bazowe ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie obowiązywać mogą nie wcześniej niż po 
upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki — Ciepło. 

Wszelkie zmiany w taryfie będą wprowadzane zgodnie z przepisami art. 47 ustawy. 


Prezes Zarządu 
(-) Robert Pyryt 
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